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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 312 

24 Ιουλίου 2007 


ΠΕΡ ΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.1 

» Περ/ντος, Χωρ/ξίας και Δημ.Έργων.2 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σ ΚΑΙ ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚΩΝ 

(ΐ) 

Αριθμ. 302452/ΥΔ6316 

Σύσταση Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών 
για την επιλογή Αναδοχών των έργων: «Προσδιορι¬ 
σμός και εξειδίκευση Επικοινωνιακής Στρατηγικής 
και εφαρμογή Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης των 
Προγραμμάτων ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΜΙΑ / Ελλάδα - Αλβανία, 
ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΙΙΙΒ / ΑΒΘΗΙΜΕϋ, ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΜΙΑ / ΡΗΑΒΕ 
ΟΒΟ Ελλάδα - Βουλγαρία, ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΜΙΑ / Ελλάδα - 
Κύπρος, ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΙΙΙΑ / ΟΑΒϋδ Ελλάδα - Π.Γ.Δ.Μ., 
ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΙΙΙΑ / Ελλάδα - Ιταλία». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ¬ 
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 98). 

2. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του ΚΠΣ και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 251) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι¬ 
κής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. Α' 165). 

4. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι¬ 
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο¬ 
νομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. Α' 57). 

5. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοή¬ 
θειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» 
(Φ.Ε.Κ. Α' 3). 

6. Την υπ’ αριθμ. 38243/ΔΙΟΕ/922/28.9.2004 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί Επιτρο¬ 
πών και Ομάδων Εργασίας (Φ.Ε.Κ. Β' 1496). 

7. Την υπ’ αριθμ. 175294/ΔΙΟΕ 196/7.6.2002 (Φ.Ε.Κ. Β' 730) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας 


και Οικονομικών με την οποία συστάθηκε Ειδική Υπη¬ 
ρεσία με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΙΝΤΕΒΒΕΘ», όπως τροποποιή¬ 
θηκε από την υπ’ αριθμ. 302580/ΥΔ 6285/14.7.2006 κοινή 
υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β' 1220). 

8. Την υπ’ αριθμ. 24345/ΕΥΣΣΑΑΠ 1875/13.6.2006 απόφα¬ 
ση έγκρισης του Ετήσιου Προγράμματος της Τεχνικής 
Βοήθειας της Υπηρεσίας Διαχείρισης Π.Κ.Π. ΙΝΤΕΒΒΕΘ 
για το έτος 2006. 

9. Την υπ’ αριθμ. 300777/ΥΔ 4927/22.11.2005 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης για 
την ένταξη στο Π.Κ.Π. Ελλάδα - Αλβανία του έργου 
«Πληροφόρηση και Δημοσιότητα για τους άξονες προ¬ 
τεραιότητας 1-2 του Προγράμματος ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΙΙΙΑ / 
Ελλάδα - Αλβανία». 

10. Την υπ’ αριθμ. 303933/ΥΔ 9555/20.10.2006 Προκήρυ¬ 
ξη για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Σύμβουλος 
Δημοσιότητας (ή Ανάδοχος) για τον προσδιορισμό και 
την εξειδίκευση επικοινωνιακής στρατηγικής και την 
εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου δράσης του Προ¬ 
γράμματος ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΙΙΙΑ / «ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ». 

11. Την από 2.6.2006 απόφαση της Επιτροπής Καθο¬ 
δήγησης του Π.Κ.Π. ΙΝΤΕΒΒΕΘ Ελλάδα - Κύπρος στην 
Λευκωσία Κύπρου για την έγκριση του έργου «Πληρο¬ 
φόρηση και Δημοσιότητα του Προγράμματος ΙΝΤΕΒΒΕΘ 
ΙΙΙΑ / Ελλάδα - Κύπρος. 

12. Την υπ’ αριθμ. 303934/ΥΔ 9556/20.10.2006 Προκήρυ¬ 
ξη για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Σύμβουλος 
Δημοσιότητας (ή Ανάδοχος) για τον προσδιορισμό και 
την εξειδίκευση επικοινωνιακής στρατηγικής και την 
εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου δράσης του Προ¬ 
γράμματος ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΙΙΙΑ / «ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ». 

13. Την υπ’ αριθμ. 44999/ΥΔ 2885/8.11.2004 απόφαση 
του Γ ενικού Γ ραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης για 
την ένταξη στο Π.Κ.Π. Ελλάδα - Βουλγαρία του έργου 
«Πληροφόρηση και Δημοσιότητα για τους άξονες προ¬ 
τεραιότητας 1-4 του Προγράμματος ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΙΙΙΑ / 
Ελλάδα - Βουλγαρία». 

14. Την υπ’ αριθμ. 303931/ΥΔ 9553/20.10.2006 Προκή¬ 
ρυξη για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Σύμβου¬ 
λος Δημοσιότητας (ή Ανάδοχος) για τον προσδιορισμό 
και την εξειδίκευση επικοινωνιακής στρατηγικής και 
την εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου δράσης του 
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Προγράμματος ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΠΙΑ / ΡΗΑΒΕ ΘΒΘ «ΕΛΛΑ¬ 
ΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ». 

15. Την από 24.11.2005 απόφαση της Επιτροπής Κα¬ 
θοδήγησης του Π.Κ.Π. ΙΝΤΕΒΒΕΘ Ελλάδα - Ιταλία στο 
Μπάρι Ιταλίας για την έγκριση του έργου «Πληροφόρηση 
και Δημοσιότητα του Προγράμματος ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΜΙΑ / 
Ελλάδα - Ιταλία». 

16. Την υπ’ αριθμ. 303930/ΥΔ 9552/20.10.2006 Προκήρυ¬ 
ξη για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Σύμβουλος 
Δημοσιότητας (ή Ανάδοχος) για τον προσδιορισμό και 
την εξειδίκευση επικοινωνιακής στρατηγικής και την 
εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου δράσης του Προ¬ 
γράμματος ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΜΙΑ / «ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ». 

17. Την υπ’ αριθμ. 475/ΥΔ33/10.1.2005 απόφαση του Γενι¬ 
κού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης για την έντα¬ 
ξη στο Π.Κ.Π. Ελλάδα - ΠΓΔΜ του έργου «Πληροφόρηση 
και Δημοσιότητα για τους άξονες προτεραιότητας 1-3 
του Προγράμματος ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΜΙΑ / Ελλάδα - Π.Γ.Δ.Μ.». 

18. Την υπ’ αριθμ. 303932/ΥΔ 9554/20.10.2006 Προκήρυ¬ 
ξη για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Σύμβουλος 
Δημοσιότητας (ή Ανάδοχος) για τον προσδιορισμό και 
την εξειδίκευση επικοινωνιακής στρατηγικής και την 
εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου δράσης του Προ¬ 
γράμματος ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΜΙΑ / ΟΑΒϋδ «ΕΛΛΑΔΑ - ΠΓΔΜ». 

19. Την από 28.3.2006 απόφαση της Επιτροπής Καθο¬ 
δήγησης του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
ΙΝΤΕΒΒΕΘ III Β / ΑΒΘΗΙΜΕϋ για την έγκριση του έργου 
«Πληροφόρηση και Δημοσιότητα του Προγράμματος 
ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΙΙΙΒ / ΑΒΘΗΙΜΕϋ». 

20. Την υπ’ αριθμ. 303929/ΥΔ 9551/20.10.2006 Προκήρυ¬ 
ξη για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Σύμβουλος 
Δημοσιότητας (ή Ανάδοχος) για τον προσδιορισμό και 
την εξειδίκευση επικοινωνιακής στρατηγικής και την 
εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου δράσης του Προ¬ 
γράμματος ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΙΙΙΒ / ΑΒΘΗΙΜΕϋ». 

21. Το άρθρο 17 παρ. 7 του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. Α' 297) 
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3408/2005 και ισχύει. 

22. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη του δημοσίου, η οποία θα προσδιοριστεί με νεώτε- 
ρη απόφαση και θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπο¬ 
λογισμού Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρ. Β'), αποφασίζουμε: 

I. Τη συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια των 
διαγωνισμών για την επιλογή Αναδοχών των έργων 
«Προσδιορισμός και εξειδίκευση Επικοινωνιακής Στρα¬ 
τηγικής και εφαρμογή Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης 
των Προγραμμάτων ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΙΙΙΑ / Ελλάδα - Αλβανία, 
ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΙΙΙΒ / ΑΒΘΗΙΜΕϋ, ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΙΙΙΑ / ΡΗΑΒΕ ΘΒΘ 
Ελλάδα - Βουλγαρία, ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΙΙΙΑ / Ελλάδα - Κύπρος, 
ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΙΙΙΑ / ΘΑΒϋδ Ελλάδα - Π.Γ.Δ.Μ., ΙΝΤΕΒΒΕΘ 
ΙΙΙΑ / Ελλάδα - Ιταλία», ως εξής: 

ί. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Κατσιαδάκης 
Εμμανουήλ, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προ¬ 
γραμματισμού Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων 
Επενδύσεων, με αναπληρώτριά του την Μιχαλοπούλου 
Αδαμαντία, Γ ενική Διευθύντρια Ιδιωτικών Επενδύσεων. 

II. Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι: 

• Καραγιάννης Πασχάλης, Διευθυντής της Δ/νσης 
Ελέγχου και Εκταμιεύσεων ΥΠ.ΟΙ.Ο., ως τακτικό μέλος 
με αναπληρώτριά του την Ζωή Χωριανοπούλου, στέ¬ 
λεχος ΥΠ.ΟΙ.Ο.. 

• Μπακόπουλος Ιωάννης, Προϊστάμενος Μονάδας Γ' 
ΥΔ Π.Κ.Π. ΙΝΤΕΒΒΕΘ, ως τακτικό μέλος. 

• Μπερδεμπέ Βασιλική, Στέλεχος ΕΥΣΣΑΑΠ, ως τα¬ 
κτικό μέλος. 


• Ο εκπρόσωπος τηςΈνωσης Εταιρειών Διαφήμισης - 
Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ), ως τακτικό μέλος. 

Ως εκπρόσωπος της ΕΔΕΕ ορίστηκε: 

α. Για τους Διαγωνισμούς ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΙΙΙΑ / Ελλάδα - 
Αλβανία και ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΙΙΙΒ / ΑΒΘΗΙΜΕϋ, τακτικό μέ¬ 
λος ο Ευάγγελος Κυριακάκης, Γ ενικός Διευθυντής της 
εταιρίας ΕΑΜϋΑ ΑΕΡΗΑ και αναπληρωματική αυτού η 
Αικατερίνη Ευθυμιάδου της ίδιας εταιρίας. 

β. Για τους Διαγωνισμούς ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΙΙΙΑ / Ελλάδα - Ιτα¬ 
λία και ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΙΙΙΑ / Ελλάδα - Κύπρος, τακτικό μέλος 
ο Στυλιανός Κοριζής, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας 
ΙΙΝΕΧΡΕΘΤΕϋ και αναπληρωματικό αυτού ο Χαράλαμπος 
Βιολαρής, Γενικός Διευθυντής της ίδιας εταιρίας. 

γ. Για τους Διαγωνισμούς ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΙΙΙΑ / ΡΗΑΒΕ 
ΘΒΘ Ελλάδα - Βουλγαρία και ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΙΙΙΑ / ΘΑΒϋδ 
Ελλάδα - Π.Γ.Δ.Μ, τακτικό μέλος ο Ιωάννης Στάθης, 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας 
\Λ/ΙΝ ΘΟΜΜΘΝΙΘΑΤΙΟΝ και αναπληρωματική αυτού η 
Δάφνη - Όλγα Στάθη, Αντιπρόεδρος της ίδιας εται¬ 
ρίας. 

Η ανωτέρω επιτροπή συνεπικουρείται στο έργο της 
από Τεχνική Γραμματεία που αποτελείται από τους 

εξή ς : 

• Ευαγγελίδου Αναστασία, στέλεχος ΥΔ Π.Κ.Π. 
ΙΝΤΕΒΒΕΘ, συντονίστρια της Τεχνικής Γραμματείας 

• Κανταρτζή Ηλιάνα, στέλεχος ΥΔ Π.Κ.Π. ΙΝΤΕΒΒΕΘ 

• Κρυσταλλίδης Αντώνης στέλεχος Ε.Υ. ΠΕΠ Κ. Μα¬ 
κεδονίας 

• Φωτιάδης Μάρκος, στέλεχος ΥΔ Π.Κ.Π. ΙΝΤΕΒΒΕΘ 

• Φωτιάδης Κυριάκος, στέλεχος ΥΔ Π.Κ.Π. ΙΝΤΕΒΒΕΘ 

• Σμαράγδα Αγγουράκη, στέλεχος Μ.Ο.Δ. 

Ορίζεται επίσης ότι γραμματειακή υποστήριξη παρέ¬ 
χουν οι εξής: 

• Παπαδόπουλος Γεώργιος, στέλεχος ΥΔ Π.Κ.Π. 
ΙΝΤΕΒΒΕΘ 

• Συροπούλου Σταματία, στέλεχος ΥΔ Π.Κ.Π. 
ΙΝΤΕΒΒΕΘ 

2. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των προ¬ 
τάσεων σύμφωνα με: 

α. Τα αντίστοιχα τεύχη Προκήρυξης των ανοικτών 
διαγωνισμών του θέματος. 

β. Τις σχετικές Διακηρύξεις που δημοσιεύθηκαν στην 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2007 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 


Αριθμ. 2/46486/0004 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/31914/0004/28.5.2001 από¬ 
φασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
(Φ.Ε.Κ. 662 τ.Β730.5.2001), σχετικά με τη σύσταση, 
συγκρότηση και ορισμό μελών της επιτροπής Δη¬ 
μοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 17 του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρα¬ 
κολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήρι¬ 
ξης και άλλες διατάξεις» (Α'251), όπως ισχύει. 
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β) του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45). 

γ) του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο¬ 
μικών» (Α'128) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

2. Την υπ’ αριθμ. 2/31914/0004/28.5.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Επανα¬ 
καθορισμός της υπ’ αριθμ. 2/15696/00 04/9.3.2001 απόφα¬ 
σης «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ,ΕΛ.), με σκοπό τη διενέρ¬ 
γεια ελέγχων των διαχειριστικών αρχών, της Αρχής 
Πληρωμής, των τελικών δικαιούχων και πράξεων», όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 2/62230/0004/25.10.2001, 
2/63404/ 0004/ 31.10.2001, 2/65928/0004/12.11.2001, 2/10255/ 
0004/15.2.2001, 2/35202/0004/26.6.2002, 2/9180/0004/ 
13.2.2003, 2/21730/0004/15.4.2003, 2/1431/0004/14.1.2004, 
2/17460/0004/2.4.2004, 2/23107/0004/30.4.2004, 2/6609/ 
0004/8.2.2005, 2/2/25899/0004/17.5.2005, 2/41982/0004/ 
5.8.2005,2/65190/0004/14.11.2006 και 2/1679/ 0004/11.1.2007 
όμοιες υπουργικές αποφάσεις. 

3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ¬ 
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β'1432). 

4. Την υποβληθείσα παραίτηση του μέλους της Ε.Δ.ΕΛ. 
Νικολάου Φαρμάκη και την, συνεπεία αυτής, ανάγκη 
αντικατάστασής του. 

5. Την υπ’ αριθμ. 2/46381/0004/18.7.2007 υπουργική από¬ 
φαση, με την οποία η υπάλληλος Παναγιώτα Σακελλα- 
ρίου τοποθετήθηκε ως Προϊσταμένη Δ/νσης. 

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Α. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2/31914/0004/28.5.2001 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
(Φ.Ε.Κ. 662 τ.Β'/30.5.2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ¬ 
ει σήμερα, αναφορικά με τη σύσταση, συγκρότηση και 
ορισμό μελών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου 
(Ε.Δ.ΕΛ.), με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων των διαχει¬ 
ριστικών αρχών, της Αρχής Πληρωμής των τελικών δι¬ 
καιούχων και πράξεων και ορίζουμε: 

1. ως ζ) τακτικό μέλος τον Στέργιο Μούργκο του Λεω¬ 
νίδα, ιδιώτη, με Α.Δ.Τ. Π-668932/1991, σε αντικατάσταση 
του Νικολάου Φαρμάκη. 

Το αναπληρωματικό μέλος παραμένει ως έχει. 

2. ως γραμματέα τον υπάλληλο με βαθμό Α' του κλά¬ 
δου ΠΕ - Δημοσιονομικών Χρήστο Παπαευαγγέλου του 
Σταύρου, με Α.Δ.Τ. Χ-044641, που υπηρετεί ως προϊστά¬ 
μενος Γ τμήματος στη Δ51 - Προγραμματισμού και Ελέγ¬ 
χων, σε αντικατάσταση της Παναγιώτας Σακελλαρίου. 

3. ως β) μέλος της γραμματείας την υπάλληλο με 
βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ - Δημοσιονομικών Όλγα Παπ- 
πά του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. Ζ-436424, που υπηρετεί ως 
προϊσταμένη Β' τμήματος στη Δ51 - Προγραμματισμού 
και Ελέγχων, σε αντικατάσταση του Χρήστου Παπαε- 
υαγγέλου. 

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη 
απόφασή μας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2007 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 


Αριθμ. 2483/0051 

Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγ¬ 
χου στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, σε πράξεις που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του 
Γ' ΚΠΣ. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2860/2000 «Δι¬ 
αχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 251), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3148/2003 
(Φ.Ε.Κ. Α' 136). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του ν. 3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο¬ 
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Β' 210). 

3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή από¬ 
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομί¬ 
ας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. Β' 
1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 
179/9.2.2006 (Φ.Ε.Κ. Β' 204) όμοια. 

4. Την υπ’ αριθμ. 10536/ΔΙΟΕ/291/10.3.2006 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβα¬ 
ση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς κ.λπ.» 
(Φ.Ε.Κ. Α' 302). 

5. Την υπ’ αριθμ. 2/34257/0004/20.6.2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποίηση 
της υπ’ αριθμ. 10536/ΔΙΟΕ/291/10.3.2006 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρ¬ 
μοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς κ.λπ.» (Α' 302)» 
(Φ.Ε.Κ. Β' 792). 

6. Την υπ’ αριθμ. 2/30149/0022/14.6.2006 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αποζημίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρ¬ 
θρου 17 (παρ. 6 και 7) του ν. 2860/2000)» (Φ.Ε.Κ. Β' 879). 

7. Την υπ’ αριθμ. 2/7240/0022/14.3.2003 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του 
ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων 
μετακίνησης μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 
17 (παρ.6) του ν. 2860/2000» (Φ.Ε.Κ. Β' 310). 

8. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) για το έτος 2007. 

9. Το εγκεκριμένο Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοή¬ 
θειας της Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2007. 

10. Την ανάγκη διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου σε 
έργα του ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας, όπως αναφέρεται στο 
θέμα. 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα¬ 
σης προκαλείται δαπάνη 1.260 ευρώ, πλέον εργοδοτικών 
εισφορών, για την αμοιβή των ελεγκτών, η οποία θα 
καλυφθεί από το Πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας 
της Ε.Δ.ΕΛ., αποφασίζουμε: 

1. Συνιστούμε ελεγκτική ομάδα για τη διενέργεια ου¬ 
σιαστικού ελέγχου σε δράσεις ΕΚΤ του ΠΕΠ Δυτ. Μα¬ 
κεδονίας, στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ. 

2. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι παρακάτω 
υπάλληλοι της 51 ης Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγ¬ 
χων και της Υ.Δ.Ε. του Ν. Θεσσαλονίκης του Γ.Λ.Κ.: 
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• Φλωρέντζου Μαργαρίτα, του κλάδου ΠΕ Δημοσιο¬ 
νομικών (Δ51), ως συντονίστρια, 

• Πυρόβολος Νικόλαος, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονο¬ 
μικών (Δ51) και 

• Δαβής Χρήστος, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών 
(Υ.Δ.Ε. Ν. Θεσσαλονίκης). 

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστη¬ 
μα από 2.9.2007 έως 8.9.2007 στο ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας 
στους Νομούς Κοζάνης και Καστοριάς. 

Ειδικότερα θα ελεγχθούν: 

α) Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Δυτ. Μακε¬ 
δονίας, όσον αφορά στο σύστημα διαχείρισης και ελέγ¬ 
χου πράξεων ΕΚΤ, σε συνέχεια προηγουμένων ελέγχων 
της Ε.Δ.ΕΛ., καθώς και ως Τελικός Δικαιούχος (ΤΔ) σε 
πράξεις Τεχνικής Βοήθειας του Μέτρου 7.2 «Διαχείρι¬ 
ση - Δημοσιοποίηση δράσεων ΕΚΤ» και συγκεκριμένα 
στις πράξεις «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής 
Υποστήριξης προς τη ΔΙ.Σ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης 
Δράσεων ΕΚΤ (2 ος Κύκλος Προκήρυξης της Κατάρτισης)» 
με κωδικό ΟΠΣ105339 και «Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύ- 
νες για την υποστήριξη της υλοποίησης των Δράσεων 
του ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας που συγχρηματοδοτούνται 
από το ΕΚΤ» με κωδικό ΟΠΣ 101316. 

β) Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙ.Σ.Α.) 
της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, ως προς το σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου πράξεων ΕΚΤ, σε συνέχεια προ¬ 
ηγουμένων ελέγχων, καθώς και ως Τελικός Δικαιούχος 
του έργου «Προγράμματα κατάρτισης στις περιοχές 
ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης αγροτικού 
χώρου (Ο.Π.Α,Α.Χ.)», ενταγμένου στο Μέτρο 5.8 «Ολο¬ 
κληρωμένη παρέμβαση και ανάπτυξη σε τοπικές ζώνες 
μικρής κλίμακας - ΕΚΤ» με κωδικό ΟΠΣ 97124, καθώς 
και οι Ανάδοχοι (ΚΕΚ): 

• ΚΕΚ «ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε», ως ανάδοχος του 
υποέργου 2 του παραπάνω έργου και 

• ΚΕΚ «ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε», ως ανάδοχος του υπο- 
έργου 4 του ίδιου έργου. 

γ) Η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής και Κοινωνικής 
Ανάπτυξης Δήμου Ορεστίδος Νομού Καστοριάς (Δ.Ε.ΠΟ. 
Κ.Α.Ο.), ως προς το σύστημα διαχείρισης πράξεων ΕΚΤ 
και ως Τελικός Δικαιούχος του έργου «Επιχορήγηση 
Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής και Κοινωνικής 
Ανάπτυξης Δήμου Ορεστίδος Ν. Καστοριάς για τη δη¬ 
μιουργία νέας δομής Βρεφικού Σταθμού στον Δήμο 
Ορεστίδος» με κωδικό ΟΠΣ 99631. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του ελέγχου πιθανόν να 
ελεγχθούν και άλλα έργα / υποέργα, που εκτελούν οι 
παραπάνω τελικοί δικαιούχοι, στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που 
θα επιλεγούν με τυχαία δειγματοληψία ή κατά την κρίση 
της ελεγκτικής ομάδας. 

Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι ο έλεγχος του συ¬ 
στήματος διαχείρισης και ελέγχου των παραπάνω ΤΔ, 
όσον αφορά στο ΕΚΤ, μέσω των επιλεγμένων πράξεων 
και ειδικότερα: 

α. Η διαπίστωση της ύπαρξης επαρκούς διαδρομής 
ελέγχου. 

β. Η διαπίστωση της ορθής διαχείρισης του Επιχ. Προ¬ 
γράμματος σε σχέση με τις ελεγχόμενες πράξεις από τη 
Διαχειριστική Αρχή, καθώς και η αποτελεσματική εκτέ¬ 
λεση των πράξεων από τους Τελικούς Δικαιούχους. 

γ. Η πορεία υλοποίησης των πράξεων, σύμφωνα με 
τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. 


δ. Η πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών 
και λοιπών παραστατικών στοιχείων πληρωμών και 

ε. Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου , οι επιπτώ¬ 
σεις και τα αποτελέσματά τους. 

4. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση 
με τα αποτελέσματα του ελέγχου, που θα υποβληθεί, 
εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, στη Διεύθυνση Προ¬ 
γραμματισμού και Ελέγχων του Γ ενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους, για εισήγηση στην Επιτροπή Δημοσιονο¬ 
μικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.). 

5. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη, από την υπό στοιχείο 6 του προοιμίου 
απόφαση, αποζημίωση. 

6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
ελεγκτικής ομάδας, για τις ανάγκες του ελέγχου, με 
οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο. 

7. Η εκτός έδρας αποζημίωση, τα έξοδα μετακίνησης 
και διανυκτέρευσης των μελών της ελεγκτικής ομάδας 
θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό στοιχείο 7 του 
προοιμίου απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2007 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γ ενικός Διευθυντής 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ 


Αριθμ. 2482/0051 

Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγ¬ 
χου σε πράξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
ΕΛΛΑΔΑ / ΚΥΠΡΟΣ της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
ΙΝΤΕΒΒΕΘ III Α, η οποία συγχρηματοδοτείται από 
το ΕΤΠΑ. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2860/2000 «Δι¬ 
αχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 251), 
όπως τροποποιήθηκε» με το άρθρο 23 του ν. 3148/2003 
(Φ.Ε.Κ. Α' 136). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του ν. 3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των εκτός, του Κρατικού Προϋπο¬ 
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 210) 

3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ¬ 
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. Β' 1432), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 
(Φ.Ε.Κ. Β' 204) όμοια. 

4. Την υπ’ αριθμ. 1Θ536/ΔΙΟΕ/291/10.3.2006 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβα¬ 
ση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς κ.λπ.» 
(Φ.Ε.Κ. Β' 302). 

5. Την υπ’ αριθμ. 2/34257/0004/20.6.2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποίηση 
της υπ’ αριθμ. 1Θ536/ΔΙΟΕ/291/10.3.2006 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρ¬ 
μοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή 
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Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς κ.λπ.» (Α' 302)» 
(Φ.Ε.Κ. Β' 792). 

6. Την υπ’ αριθμ. 2/30149/0022/14.6.2006 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αποζημίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων του 
άρθρου 17 (παρ. 6 και 7) του ν. 2860/2000)» (Φ.Ε.Κ. Β' 
879). 

7. Την υπ’ αριθμ. 2/7240/0022/12.3.2003 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του 
ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων 
μετακίνησης μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 
17 (παρ.6) του ν. 2860/2000» (Φ.Ε.Κ. Β' 310). 

8. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) για το έτος 2007. 

9. Το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Βοή¬ 
θειας της Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2007. 

10. Την ανάγκη διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου σε 
πράξη του Ε.Π. ΕΛΛΑΔΑ / ΚΥΠΡΟΣ της Κ.Π. ΙΝΤΕΒΒΕΘ 
III Λ, όπως αναφέρεται στο θέμα. 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα¬ 
σης προκαλείται δαπάνη 1260,00 €, πλέον εργοδοτικών 
εισφορών, για την αμοιβή των ελεγκτών, η οποία θα 
καλυφθεί από το πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας 
της Ε.Δ.ΕΛ., αποφασίζουμε: 

1. Συνιστούμε Ελεγκτική Ομάδα για τη διενέργεια ου¬ 
σιαστικού ελέγχου: 

Λ) Στο σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης και 
ελέγχου του Τελικού Δικαιούχου «14 Η ΕΦΟΡΙΑ ΒΥΖΑ¬ 
ΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΒΑ)» 

Β) στην πράξη «Ανάδειξη φρουρίου Μυτιλήνης Νήσου 
Λέσβου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ / 
ΚΥΠΡΟΣ της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΙΝΤΕΒΒΕΘ III 
Α που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με Τ.Δ. την 
προαναφερόμενη 14 Η ΕΒΑ 

Γ) Στην πράξη «Δρόμοι της πίστης - Ψηφιακή Πατρο¬ 
λογία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ / 
ΚΥΠΡΟΣ της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΙΝΤΕΒΒΕΘ III 
Α που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με Τ.Δ. το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Ειδικό λογαριασμό ερευνών 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Οι ελεγχόμενες πράξεις εντάσσονται στον Άξονα 
Προτεραιότητας 3 «Ποιότητα Ζωής / Περιβάλλον / Πο¬ 
λιτισμός» και στο Μέτρο 3.3 «Ανάδειξη και προβολή 
πολιτιστικών και τουριστικών πόρων» με Κωδικό ΟΠΣ 
98247 και 103546 αντίστοιχα. 

Συγκεκριμένα, ο έλεγχος αφορά τα: 

• Υποέργο 1: «Ανάδειξη Φρουρίου Μυτιλήνης» της πρώ¬ 
της υπό έλεγχο πράξης 

• Υποέργο 1: «Ερευνα - Τεκμηρίωση - ψηφιοποίηση και 
προβολή της Ορθόδοξης Θρησκευτικής Πολιτισμικής 
Κληρονομιάς με τη χρήση των νέων τεχνολογιών» της 
δεύτερης υπό έλεγχο πράξης. 

2. Μέλη της Ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής: 

■ Ελένη Τρίμμη, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, υπάλ¬ 
ληλος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ελέγχων 
(Δ51) του Γ.Λ.Κ., ως συντονίστρια 

■ Σεβαστή Διαμαντοπούλου, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομι¬ 
κών, υπάλληλος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και 
Ελέγχων (Δ51) του Γ.Λ.Κ. 

■ Κωνσταντινιά Σάρρου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, υπάλ¬ 
ληλος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ελέγχων 
(Δ51) του Γ.Λ.Κ.. 


3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διά¬ 
στημα από 9.9.2007 έως και 15.9.2007 στην έδρα των 
Τελικών Δικαιούχων, «14 Η ΕΒΑ», Γιάννη Δελή 11 και «ΕΙΔΙ¬ 
ΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», 
Κτίριο Διοίκησης - Λόφος Πανεπιστημίου στην Μυτιλήνη, 
καθώς και στο χώρο υλοποίησης του Φυσικού αντικει¬ 
μένου στο Νομό Λέσβου. 

4. Έργο της Ελεγκτικής Ομάδας ειδικότερα είναι: 

- Ο έλεγχος του συστήματος διαχείρισης, παρακολού¬ 
θησης και ελέγχου του Τελικού Δικαιούχου «14 Η ΕΒΑ» 
για τη συγκεκριμένη πράξη. 

- Η διαπίστωση της ύπαρξης επαρκούς διαδρομής 
ελέγχου σε επίπεδο Τελικών Δικαιούχων. 

- Ο έλεγχος της διαδικασίας ένταξης των ελεγχό¬ 
μενων πράξεων στο Ε.Π. ΕΛΛΑΔΑ / ΚΥΠΡΟΣ της Κ.Π. 
ΙΝΤΕΒΒΕΘ III Α. 

- Η διαπίστωση της πορείας υλοποίησης των ελεγ¬ 
χόμενων πράξεων και της πληρότητας και νομιμότητας 
των δικαιολογητικών και λοιπών παραστατικών στοιχεί¬ 
ων πληρωμών σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές 
διατάξεις. 

- Η επιτόπια εξακρίβωση της υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου των πράξεων. 

5. Μετά το πέρας του ελέγχου, θα συνταχθεί έκθε¬ 
ση με τα αποτελέσματα ελέγχου, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 907/052/2.07.2003 (Φ.Ε.Κ. Β' 878/2.7.2003) κοινή 
υπουργική απόφαση. Η έκθεση θα υποβληθεί στη Διεύ¬ 
θυνση Προγραμματισμού και Ελέγχων (Δ51) του Γ ενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους για εισήγηση στην Επιτροπή 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.). 

6. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση σύμφωνα με το υπό στοιχείο 
6 του προοιμίου της απόφασης. 

7. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
ελεγκτικής ομάδας, με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, 
συμπεριλαμβανομένου Ι.Χ. αυτοκινήτου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2007 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γ ενικός Διευθυντής 
Β. ΛΕΤΣΙΟΣ 

-♦- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ Δ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

( 2 ) 

Αριθμ. 29977 

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 του ν. 2742/1999 
«Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις» (Α' 207), όπως το άρθρο αυτό συμπλη¬ 
ρώθηκε από το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 «Μεταφορά 
συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρ- 
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μοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων» (Α' 197). 

2. Τις διατάξεις του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συ¬ 
στήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκη¬ 
σης» (Α' 151/6.8.2004). 

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 125913/1552/2003 (Β' 
566/9.5.2003) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 
αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού». 

4. Τις προσκλήσεις υπ’ αριθμ. οικ. 165668/1363/8.4.2005, 
165672/1367/8.4.2005, 165671/1366/8.4.2005,165674/1369/ 
8.4.2005, 165896/1834/11.5.2005 του Υπουργού Περιβάλ¬ 
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων προς τους 
φορείς που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. του Φορέα Δια¬ 
χείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού. 

5. Το υπ’ αριθμ. 8720/2.8.2005 (ορθή επανάληψη) έγγρα¬ 
φο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

6. Το υπ’ αριθμ. Δ7/12381/455/6.7.2005 έγγραφο του 
Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Ανάπτυξης, με το οποίο 
ορίζεται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

7. Το υπ’ αριθμ. 3588/8.9.2005 έγγραφο του Γενικού 
Γ ραμματέα Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας, με το οποίο 
ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεός Ελ¬ 
λάδας. 

8. Το υπ’ αριθμ. 621/29.5.2007 έγγραφο της Ένωσης 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.), με το 
οποίο ορίζεται ο κοινός εκπρόσωπος των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας. 

9. Το υπ’ αριθμ. 1775/19.9.2005 έγγραφο του Δήμου 
Αράχωβας, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος του 
Δήμου Αράχωβας. 

10. Το υπ’ αριθμ. 179/25.4.2005 έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. 
Φθιώτιδας, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος των 
Ο.Τ.Α. Ν. Φθιώτιδας της χωρικής αρμοδιότητας του 
Φορέα. 

11. Το υπ’ αριθμ. 159/19.5.2005 έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. 
Φωκίδας, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α. 
Ν. Φωκίδας της χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα. 

12. Την από 27.5.2005 επιστολή των Μη Κυβερνητικών 
Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, με την οποία ορίζουν 
τους εκπροσώπους τους, αποφασίζουμε: 

I. Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Φο¬ 
ρέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ως εξής: 

1. Ανδρέου Μελισσάρης του Γεωργίου, μαθηματικός, 
εκπρόσωπος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΈ, με αναπληρωτή τον Αρα¬ 
μπατζή Γαρύφαλλο του Δημητρίου, επίκουρο καθηγητή 
του Δ.Π.Θ. (Α.Δ.Τ. ΑΒ-873218). 

2. Σωτηρίου Ιωάννης του Αποστόλου, (Α.Δ.Τ. Ν-330537), 
Δασολόγος, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αναπληρώτρια την Κω- 
στοπούλου Γεωργία του Νικολάου, (Α.Δ.Τ. ΑΒ-004849), 
Αρχιτέκτονα Μηχανικό. 

3. Ιωσηφάκης Χαράλαμπος του Σάββα, (Α.Δ.Τ. Χ-639502), 
ΠΕΙ Μηχανικών, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανά¬ 
πτυξης, με αναπληρωτή τον Αλεξίου Κίμωνα του Γεωρ- 
γίου, (Α.Δ.Τ. ΑΕ-139549), ΠΕΙ Μηχανικών. 

4. Καπράλος Ηλίας του Παναγιώτη, (Α.Δ.Τ. Λ-893550), 
Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών Βοιωτίας, ως εκπρό¬ 
σωπος της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας, με αναπλη¬ 
ρωτή τον Καλύβα Κωνσταντίνο του Βασιλείου, (Α.Δ.Τ. 
Ν-888320), Προϊστάμενο της Δ/νσης Δασών Φωκίδας. 


5. Φουσέκης Νικόλαος του Δημητρίου, (Α.Δ.Τ. Φ-341097), 
Νομάρχης Φωκίδας, ως εκπρόσωπος των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας, με 
αναπληρωτή τον Χειμάρα Αθανάσιο του Γεωργίου, 
(Α.Δ.Τ. Μ-888840), Νομάρχη Φθιώτιδας. 

6. Ανδρέου Γεώργιος του Δημητρίου, (Α.Δ.Τ. Φ-22350), Δη¬ 
μοτικός Σύμβουλος Αράχωβας, ως εκπρόσωπος του Δήμου 
Αράχωβας, με αναπληρωτή τον Ανδρέου -Λεόντιο Γεώργιο 
του Ευσταθίου, (Α.Δ.Τ ΑΒ-056826), Δήμαρχο Αράχωβας. 

7. Σκλαβούνος Λουκάς του Χρήστου, (Α.Δ.Τ. Σ-986876), 
δημοτικός σύμβουλος Αμφίκλειας, ως εκπρόσωπος των 
Ο.Τ.Α. Ν. Φθιώτιδας της χωρικής αρμοδιότητας του Φο¬ 
ρέα, με αναπληρωτή τον Καράφλα Νικόλαο του Αθανα¬ 
σίου (Α.Δ.Τ. Λ-239694), Δήμαρχο Τιθορέας. 

8. Καλτσής Παναγιώτης του Ιωάννη, (Α.Δ.Τ. ΑΒ-996015), 
Δήμαρχος Δελφών, ως εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α. Ν. Φω¬ 
κίδας της χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα, με ανα¬ 
πληρωτή τον Γ εωργούση Γ εώργιο του Κων/νου, (Α.Δ.Τ. 
Α-11959), Δήμαρχο Παρνασσού. 

9. Αράπης Γεράσιμος του Δημητρίου, (Α.Δ.Τ. X 528409), 
ως εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών 
Οργανώσεων, με αναπληρωτή τον Ευεργέτη Επαμεινών¬ 
δα του Θεοφάνους (Α.Δ.Τ. Π-464922). 

10. Τάγκαλης Παναγιώτης του Αγαπητού (Α.Δ.Τ. Ξ- 
995798), Πολιτικός μηχανικός, ως ειδικός επιστήμονας, 
με αναπληρωτή τον Παπαγιαννάκη Δημήτριο του Σω¬ 
τηρίου (Α.Δ.Τ. Κ-678669), Γεωλόγο. 

11. Παπαστάμος Αθανάσιος του Νικολάου (Α.Δ.Τ. Θ- 
301800), Πολιτικός μηχανικός, ως ειδικός επιστήμονας, 
με αναπληρωτή τον Κρέμο Γ εώργιο του Λουκά, συντα¬ 
ξιούχο ΕΛΤΑ (Α.Δ.Τ. Κ-678669). 

Πρόεδρος του Δ.Σ ορίζεται ο Ανδρέου Μελισσάρης 
του Γεωργίου, Μαθηματικός. 

II. Η θητεία του Προέδρου και των λοιπών μελών του 
παραπάνω συγκροτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι τριετής. 

III. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2007 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ 


Αριθμ. οικ. 158354/2317 

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγη¬ 
ση των ενδιαφερομένων προς ανάθεση της μελέτης: 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 69 ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ 
ΤΟΥΣ ΩΣ ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙ- 
ΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ¬ 
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98). 

2. Τις διατάξεις του ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. 42/Α/22.2.2005): 
«Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων, εκπό- 
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νησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του π.δ. 51/1988 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1988): «Ορ¬ 
γανισμός Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.». 

4. Τις υπ’ αριθμ. 4881/19.5.2004 (Φ.Ε.Κ. 754/Β/2004) και 
Δ17α/08/83/Φ2.2.1/3.6.2005 ( Φ.Ε.Κ. 802/13.6.2005) αποφά¬ 
σεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων'Εργων στους Υφυπουργούς 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων'Εργων». 

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ17γ/07/45/ΦΝ439.4/ 
13.3.2007 απόφασης «Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα 
όργανα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων'Εργων και των εποπτευόμενων νομικών 
προσώπων, κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων 
μελετών και συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005». 

6. Τις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/2007) 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικα¬ 
σιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών». 

7. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/1995) 
«περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κρά¬ 
τους και άλλες διατάξεις» 

8. Την υπ’ αριθμ. Ε(2001) 4333 / 31.12.2001 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε η υπ’ αριθμ. Ε(2001) 1357 / 24.7.2001 
απόφαση περί της έγκρισης του Επιχειρησιακού Προ¬ 
γράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» της περιόδου 2000-2006. 

9. Την υπ’ αριθμ. 131633/13.9.2006 τροποποίηση απόφα¬ 
σης ένταξης του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗ¬ 
ΣΗΣ 69 ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΩΣ ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ προϋ¬ 
πολογισμού € 369.482,15 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Περιβάλλον» 2000-2006 με χρηματοδότηση κατά 80% 
περίπου από το Ε.Τ.Π.Α. και το υπόλοιπο περίπου 20% 
από Εθνικούς πόρους, με την οποία μεταξύ άλλων αυ¬ 
ξάνεται ο προϋπολογισμός της ήδη ενταγμένης Πράξης 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» 2000-2006, 
από € 369.482,15 σε 380.181,44 €, στο οποίο υπάγεται το 
υπό δημοπράτηση έργο. 

10. Την ένταξη του έργου ΣΑΜ 075/3 με Κωδικό'Εργου 
2005ΣΜ 075300018. 

11. Τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης για την ανά¬ 
θεση της μελέτης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
69 ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΩΣ ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙ¬ 
ΑΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ» 
προϋπολογισμού € 380.181,44. 

12. Την υπ’ αριθμ. Μ - 77 γνωμοδότηση του Συμβουλί¬ 
ου Δημοσίων'Εργων, τμήμα Μελετών της Συνεδρίας 16 
Πράξη 46/13.7.2006. 

13. Το υπ’ αριθμ. Οικ 187324/4084/15.12.2006 έγγραφο 
της Δ/νσης Περ/κού Σχεδιασμού /ΤΔΦΠ για συμμετοχή 
εκπροσώπων του Τ.Ε.Ε. και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυ¬ 
ξης. 

14. Το υπ’ αριθμ. 1093/19.1.2007 έγγραφο του Τ.Ε.Ε. - 
για τον ορισμό εκπροσώπου (υπ’ αριθμ. Δ/νση Περ/κού 
Σχεδιασμού ΤΔΦΠ 157040/89/15.1.2007). 


15. Το υπ’ αριθμ. 157079/138/19.1.2007 έγγραφο του Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης - για τον ορισμό εκπροσώπου 
(υπ’ αριθμ. Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΤΔΦΠ 
157079/138/19.1.2007). 

16. Το υπ’ αριθμ. 133768/29.11.2006 έγγραφο της Υπηρε¬ 
σίας Διαχείρισης του 3 ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «ΕΠΠΕΡ» σχετικά με τον προσυμβατικό 
έλεγχο των τευχών δημοπράτησης του έργου. 

17. Την υπ’ αριθμ. οικ. 158355/2318/29.6.2007 απόφαση 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν η ανά¬ 
θεση του έργου, τα συμβατικά τεύχη, η διάθεση της 
απαραίτητης πίστωσης και ορίστηκαν οι Διευθύνουσα 
Υπηρεσία και η Προϊσταμένη Αρχή. 

18. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα- 
λείται δαπάνη εις βάρος του Δημοσίου. 

19. Το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 για τις «Μισθολογικές 

ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου. 

και άλλες συναφείς διατάξεις». 

20. Το γεγονός ότι το αντικείμενο της εν λόγω σύμ¬ 
βασης έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιβαλλοντική 
πολιτική της χώρας και χαρακτηρίζεται από επιστημο¬ 
νική πολυπλοκότητα, με αποτέλεσμα η σχετική σύμβαση 
να απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία (παρ. 2 του άρθρου 
21 του ν. 3316/2005). 

21. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε: 

Συγκροτούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) για τη 

διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, για το έργο «ΠΡΟ¬ 
ΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 69 ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ¬ 
ΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΩΣ 
ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ. 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ», η οποία θα αποτελείται από 
τα εξής μέλη: 

1. Τεχνικοί Υπάλληλοι του Δημοσίου: 

Τακτικά Μέλη: 

1. Α. Εκπρόσωποι Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

α) ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Φυσικό με Α' βαθμό, Προ- 
ϊσταμένη στο ΤΔΦΠ, της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχε- 
διασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

β) ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΧΑΡΙΛΑΟ, Τοπογράφο Μηχανικό με 
Α' βαθμό, στην Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων (ΚΥΥ) του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

γ) ΤΡΥΦΩΝ ΕΛΕΝΗ, Βιολόγο με ΣΑΧ στο ΤΔΦΠ, της 
Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Με αναπληρωματικά μέλη τους: 

α) ΜΑΝΩΛΗ ΗΛΙΑ, ΠΕ Γεωτεχνικών - Γεωλόγων με 
Α' βαθμό, στην ΓΓΔΕ/ Δ/νση Οδικών Έργων του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε. 

β) ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Χημικό με Α' βαθμό, 
στο ΤΔΦΠ, της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

γ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ ΧΡΗΣΤΟ, Αρχιτέκτ. Μηχανικό με Α' 
βαθμό στο ΤΔΦΠ, της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδι- 
ασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. 

Ι.Β. Την Σουζάνα Ανδρίτσου Δασολόγο εκπρόσωπο 
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης (Τμ. Γ), με αναπληρωματι¬ 
κό μέλος την Κωνσταντακοπούλου Γεωργία, Δασοπόνο 
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης (Τμ. Ε) 

2. Τον Ντζαμίλη Παναγιώτη X. Μηχ/κό ως τακτικό 
μέλος, εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. με αναπληρωτή του την 
Μπούρκα Αθηνά X. Μηχ/κό. 

Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίζεται η 
ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ με αναπληρωτή της τον ΔΙΑ- 
ΜΑΝΤΙΔΗ ΧΑΡΙΛΑΟ. 
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Τα αναπληρωματικά μέλη εκ των τεχνικών υπαλλήλων 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. συμπληρώνουν με την σειρά που ορίζο¬ 
νται, οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη της επιτροπής 
απουσιάσουν αιτιολογημένα. 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η ΜΠΡΟΥΤΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΔΕ Στενοδ. Γραμματ. με Α' βαθμό στο 
ΤΔΦΠ, της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αναπληρωτή της τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ Αρχιτέκτ. Μηχανικό με ΣΑΧ στο ΤΔΦΠ, της 
Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα συνέρχεται με μέριμνα 
του Προέδρου της στα γραφεία της Δ/νσης Περιβαλλο¬ 
ντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τη διαδικασία 
του Διαγωνισμού. Η αμοιβή του προέδρου, των μελών 


και του γραμματέως καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 
26 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ¬ 
μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου. 

και άλλες συναφείς διατάξεις» σε (7/100) του βασικού 
μισθού του 18 ου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας ανά μέλος και 
ανά συνεδρίαση και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προ¬ 
ϋπολογισμού εξόδων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ειδικότερα το 
ενάριθμο έργο 1979ΣΜ07500001 της ΣΑΜ 075. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2007 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 
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